Tekla Lebensztem 


przeżywszy lat 45, opatrzona św. Sakramentam zmarła w dniu 21 
Grudnia 1849 r. 


Wyprowadzenie zw!ok nastąpi dnia 23 b. m. t. j. we wtorek o godzinie 10 z rana, z domu pod l. 182 


ulica Gołebia niższa, do kościoła św. Anny, a następnie na miejsce wiecznego spoczynku. 


